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EXTRA VALUE 

PRODUCT INFORMATION 



UPC 

■rlWBw 

liiii 

littl 

nn 

WEIGHT 

PACKS 

Full Flavor 100's 

12300 50399 

2.0625 

0.8438 

4.0000 

0.0040 

0.933 oz. 

Full Flavor 85’s 

12300 50299 

2.0625 

0.8438 

3.375 

0.0034 

0.787 OZ. 

Lights 100's 

12300 50599 

2.0625 

0.8438 

4.0000 

. 0.0040 

0.933 oz. 

Lights 85's 

12300 50499 

2.0625 

0.8438 

3.375 

0.0034 

0.787 oz. 

Ultra Lights 100's 

12300 50999 

2.0625 

0.8438 

4.0000 

0.0040 

0.933 oz. 

Ultra Lights 85’s 

12300 50899 

2.0625 

0.8438 

3.375 

0.0034 

0.787 oz. 

Menthol Lights 100's 

12300 50799 

2.0625 

0.8438 

4.0000 

0.0040 

0.933 oz. 

Menthol Lights 85's 

12300 50699 

2.0625 

0.8438 

3.375 

0.0034 

0.787 oz. 

Non-Filter 85's 

12300 51099 

2.0625 

0.8438 

3.375 

0.0034 

0.787 OZ. 

FF Menthol 100’s 

12300 51299 

2.0625 

0.8438 

4.0000 

0.0040 

0.933 oz. 

FF Menthol 85's 

12300 51199 

2.0625 

0.8438 

3.375 

0.0034 

0.767 OZ. 

CARTONS 

Full Flavor 100’s 

12300 50313 

10.6250 

1.7813 

4.0313 

0.044 

10.13 oz. 

Full Flavor 85's 

12300 50213 

10.6250 

1.7813 

3.4375 

0.038 

8.67 OZ. 

Lights 100’s 

12300 50513 

10.6250 

1.7813 

4.0313 

0.044 

10.13 OZ. 

Lights 85’s 

12300 50413 

10.6250 

1.7813 

3.4375 

0.038 

8.67 oz. 

Ultra Lights 100's 

12300 50913 

10.6250 

1.7813 

4.0313 

0.044 

10.13 OZ, 

Ultra Lights 85's 

12300 50813 

10.6250 

1.7813 

3.4375 

0.038 

8.67 oz. 

Menthol Lights 100's 

12300 50713 

10.6250 

1.7813 

4.0313 

0.044 

10.13 oz. 

Menthol Lights 65's 

12300 50613 

10.6250 

1.7813 

3.4375 

0.038 

8.67 oz. 

Non-Filter 85's 

12300 51013 

10.6250 

1.7813 

3.4375 

0.038 

8.67 OZ. 

FF Menthol 100’s 

12300 51213 

10.6250 

1.7813 

4.0313 

0.044 

10.13 oz. 

FF Menthol 85's 

12300 51113 

10.6250 

1.7813 

3.4375 

0.038 

8.67 oz. 

CASES-12M 

Full Flavor 100's 

12300 50312 

20.5625 

11.0625 

21.688 

2.855 

38.0 lbs. 

Full Flavor 85's 

12300 50212 

17.625 

11.0625 

21.688 

2.447 

33.5 lbs. 

Lights 10O's 

12300 50512 

20.5625 

11.0625 

21.688 

2.855 

39.0 IbS. 

Lights 85's 

12300 50412 

17.625 

11.0625 

21.688 

2.447 

33.5 lbs. 

Ultra Lights 100's 

12300 50912 

20.5625 

11.0625 

21.688 

2.855 

39.0 lbs. 

Ultra Lights 85's 

12300 50812 

17.625 

11.0625 

21.688 

2.447 

33.5 lbs. 

Menthol Lights 100’s 

12300 50712 

20.5625 

11.0625 

21.688 

2.855 

39.0 Ibs. 

Menthol Lights 85's 

12300 50612 

17.625 

11.0625 

21.688 

2.447 

33.5 Ibs. 

Non-Filter 85's 

12300 51012 

17.625 

11.0625 

21.688 

2.447 

33.5 Ibs. 

FF Menthol 100’s 

12300 51212 

20.5625 

11.0625 

21.688 

2.855 

39.0 Ibs. 

FF Menthol 85’s 

12300 51112 

17.625 

11.0625 

21.688 

2.447 

33.5 Ibs. 
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